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BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 259 (592) I października 2020 r. 


INFORMACJA NR OKR.4210.22.2020.EŚ 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
zdnia 1 października 2020 r. 


w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia września 2020 r. znak: 
OKR.4210.22.2020.E$ odmówiono zatwierdzenia zmiany przedstawionej taryfy 
dla ciepła sporządzonej przez Zakłady Górniczo - Hutnicze „BOLESŁAW” S.A. 
z siedzibą w Bukownie. 


UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 47 ust. 2c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn.) oraz na podstawie art. 155 
ustawy z dnia 14 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany przedstawionej przez 
Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła, przyczyną odmowy dokonania zmiany decyzji 
zatwierdzającej dotychczasową taryfę, wtrybie art. 155 Kpa, jest treść przepisu 
szczególnego tj. art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne, nakazującego stosowanie 
taryfy dotychczasowej. 


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Dyrektor Południowo - Wschodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Krakowie 
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